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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

1. Με την υπ' αριθμ. 9434/10/04/2017 πράξη της Διευ¬ 
θύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δη¬ 
μόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), διαπι¬ 
στώνεται, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 675α' 
ΑΚ, η λύση της σύμβασης εργασίας του ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, (Α.Μ. 70883), Κατηγορίας 
Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από της 28/03/2017, λόγω 
θανάτου. 

2. Με την υπ'αριθμ. 14500/01 /06/2017 πράξη της Διευ¬ 
θύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσηςτης Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), διαπιστώ¬ 
νεται, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 675α'ΑΚ, η 
λύση της σύμβασης εργασίας της ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 72073), Κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν 
γένει [ΔΕ]), από της 12/05/2017, λόγω θανάτου. 

3. Με την υπ'αριθμ. 13716/25/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσηςτης 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
διαπιστώνεται, κατ'εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 
675α'ΑΚ, η λύση της σύμβασης εργασίας της ΚΟΤΣΑΥ- 
ΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, (Α.Μ. 72476), Κατηγο¬ 
ρίας ΓΥ2 (Χειριστές Τεχνικού Εξοπλισμού [ΥΕ]), από της 
29/04/2017, λόγω θανάτου. 

4. Με την υπ'αριθμ. 9819-12/04/2017 απόφαση της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η 
οποία εκδόθηκε κατ'εφαρμογή της υπ'αριθμ. 12-012772- 
19/1/2012 Γνωμάτευσης Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α. 
και της υπ'αριθμ. 09905/2014/15034-20/01/2015 Γνω¬ 
στοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας 
ΚΕ.Π.Α. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του 
ν. 4491 /1966 και του άρθρου 36 § 3 του Κανονισμού Κα¬ 
τάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΛΕΩΝΙΔΑ, Α.Μ. 
(84661), Κατηγορίας ΔΟΙ (Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης [ΠΕ]), από τα μεσάνυχτα της 12ης Δεκεμ¬ 
βρίου 2016, λόγω του ότι συμπληρώθηκε η επί πέντε 
συνολικά έτη πρόσκαιρη ανικανότητα του προς εργασία. 

5. Με την υπ'αριθμ. 13707/25/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 


Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΡΑΠΤΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ του ΒΑΙΟΥ, 
(Α.Μ. 53670), κατηγορίας Τ3 (Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τε¬ 
χνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

6. Με την υπ' αριθμ. 9443/10/04/2017 πράξη της Διευ¬ 
θύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσηςτης Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΑΣΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, (Α.Μ. 
58054), κατηγορίαςΤΙ (Διπλωματούχοι Μηχανικοί [ΠΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 02/04/2017, λόγω παραίτησης. 

7. Με την υπ' αριθμ. 10996/28/04/2017 πράξη της Δι¬ 
ευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δη¬ 
μόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑ¬ 
ΟΥ, (Α.Μ. 76199), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 30/04/2017, λόγω παραίτησης. 

8. Με την υπ' αριθμ. 10993/28/04/2017 πράξη της Δι¬ 
ευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και ΟργάνωσηςτηςΔη- 
μόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κα¬ 
τάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΑΑΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
(Α.Μ. 77104), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30/04/2017, λόγω παραίτησης. 

9. Με την υπ' αριθμ. 14493/01 /06/2017 πράξη της Δι¬ 
ευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δη¬ 
μόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΑΤΣΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 
77524), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 
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10. Με την υπ'αριθμ. 14494/01/06/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΡΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΠΕΤΡΟΥ, 
(Α.Μ. 78110), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

11. Με την υπ' αριθμ. 13610/24/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΙΑΤΡΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 
(Α.Μ. 18924), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

12. Με την υπ' αριθμ. 12395/12/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΘΩΜΑΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
(Α.Μ. 19321), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

13. Με την υπ' αριθμ. 12344/12/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ, 
(Α.Μ. 23807), 2/25 κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

14. Με την υπ' αριθμ. 12493/15/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίαςτου ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΧΑΡΑ¬ 
ΛΑΜΠΟΥ, (Α.Μ. 33976), κατηγορίας ΤΙ (Διπλωματούχοι 
Μηχανικοί [ΠΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω 
παραίτησης. 

15. Με την υπ' αριθμ. 12398/12/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΧΑΤΖΗΘΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ¬ 
ΝΟΥ, (Α.Μ. 35542), κατηγορίαςΤ3 (Πτυχιούχοι Μηχανικοί 


Τεχνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

16. Με την υπ'αριθμ. 12641/16/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ- 
γασίαςτου ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΣΗΦ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ, (Α.Μ. 35587), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

17. Με την υπ' αριθμ. 12342/12/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΑΛΙΤΣΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, 
(Α.Μ. 35954), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

18. Με την υπ' αριθμ. 13475/23/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίαςτου ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 
36203), κατηγορίαςΤΙ (Διπλωματούχοι Μηχανικοί [ΠΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

19. Με την υπ' αριθμ. 13689/25/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίαςτου ΜΩΡΑΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 
36675), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικονο- 
μικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω 
παραίτησης. 

20. Με την υπ' αριθμ. 12378/12/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίαςτου ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 
36824), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

21. Με την υπ' αριθμ. 13303/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
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με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ- 
γασίαςτου ΑΝΤΩΝΙΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΥτου ΑΣΤΕΡΙΟΥ, (Α.Μ. 
36902), κατηγορίας Δ03 (Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονο- 
μικοίΤεχνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

22. Με την υπ' αριθμ. 12364/12/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ¬ 
ΝΟΥ, (Α.Μ. 37133), κατηγορίαςΤ3 (Πτυχιούχοι Μηχανικοί 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

23. Με την υπ'αριθμ. 13940/29/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης Δ.Σ./ 
ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΚΕΦΑΛΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, (Α.Μ. 37197), 
κατηγορίας Τ5 (Οδηγοί-Μηχανοδηγοί-Χειριστές [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

24. Με την υπ' αριθμ. 12347/12/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΙΟΣΚΕΡΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΣΕΒΑΣΤΟΥ, 
(Α.Μ. 37719), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικο- 
νομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω 
παραίτησης. 

25. Με την υπ' αριθμ. 13294/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας της ΒΑΤΑΛΗ ΑΡΙΣΤΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 37779), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

26. Με την υπ' αριθμ. 12539/15/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργα- 
σίαςτου ΒΑΣΤΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 37801), 
κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικονομικοί [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

27. Με την υπ'αριθμ. 14412/31/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 


Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, 
(Α.Μ. 37804), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικο- 
νομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω 
παραίτησης. 

28. Με την υπ' αριθμ. 13157/19/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργα- 
σίαςτου ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, 
(Α.Μ. 37837), κατηγορίας Υ1 (Ιατροί), από τα μεσάνυχτα 
της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

29. Με την υπ' αριθμ. 12647/16/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΙΚΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 
37963), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

30. Με την υπ' αριθμ. 13235/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΠΙΤΣΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ, (Α.Μ. 
38098), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

31. Με την υπ'αριθμ. 12374/12/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας τουΤΣΙΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
(Α.Μ. 39145), κατηγορίαςΤ5 (Οδηγοί-Μηχανοδηγοί-Χει- 
ριστές [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω 
παραίτησης. 

32. Με την υπ' αριθμ. 13273/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΔΑΜΟΥΛΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ¬ 
ΝΟΥ, (Α.Μ. 39430), κατηγορίαςΤ3 (Πτυχιούχοι Μηχανικοί 
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Τεχνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

33. Με την υπ'αριθμ. 13271/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
(Α.Μ. 39564), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

34. Με την υπ' αριθμ. 13470/23/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα- 
σίαςτου ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ-ΠΑΝΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
(Α.Μ. 39894), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

35. Με την υπ' αριθμ. 13459/23/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης Δ.Σ./ 
ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΖΑΧΑΡΙΑ, (Α.Μ. 
39922), κατηγορίας ΔΟΙ (Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης [ΠΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, 
λόγω παραίτησης. 

36. Με την υπ' αριθμ. 13306/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 
42089), κατηγορίας ΔΟΙ (Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης [ΠΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, 
λόγω παραίτησης. 

37. Με την υπ' αριθμ. 12340/12/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώ¬ 
θηκε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίας του ΣΕΒΕΝΤΕΚΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, 
(Α.Μ. 42267), κατηγορίας Τ3 (Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τε¬ 
χνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

38. Με την υπ' αριθμ. 13249/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 


Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΘΕΟ¬ 
ΦΥΛΑΚΤΟΥ, (Α.Μ. 42272), κατηγορίας ΔΟΙ (Πτυχιούχοι 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης [ΠΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

39. Με την υπ' αριθμ. 12348/12/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΚΟΣΜΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, (Α.Μ. 
44316), κατηγορίαςΤΙ (Διπλωματούχοι Μηχανικοί [ΠΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

40. Με την υπ'αριθμ. 12651/16/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΚΩΝ¬ 
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, (Α.Μ. 44338), κατηγορίαςΤΙ (Διπλωματού¬ 
χοι Μηχανικοί [ΠΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, 
λόγω παραίτησης. 

41. Με την υπ' αριθμ. 13279/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης Δ.Σ./ 
ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, (Α.Μ. 
44342), κατηγορίαςΤΙ (Διπλωματούχοι Μηχανικοί [ΠΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

42. Με την υπ' αριθμ. 13812/26/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ- 
γασίαςτουΣΙΔΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, 
(Α.Μ. 44395), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικο- 
νομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω 
παραίτησης. 

43. Με την υπ'αριθμ. 13820/26/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης Δ.Σ./ 
ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΣΟΦΟΚΛΗ, (Α.Μ. 
44459), κατηγορίαςΤΙ (Διπλωματούχοι Μηχανικοί [ΠΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 
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44. Με την υπ'αριθμ. 14125/30/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ- 
γασίαςτου ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 
(Α.Μ.44511), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

45. Με την υπ'αριθμ. 13945/29/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ- ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΜΙΧΑΑΟΠΟΥΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑτου ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
(Α.Μ. 44535), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

46. Με την υπ' αριθμ. 12383/12/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
που εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφα¬ 
σης Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΡ- 
ΧΟΝΤΗ, (Α.Μ. 44575), κατηγορίας ΤΙ (Διπλωματούχοι 
Μηχανικοί [ΠΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31 /05/2017, λόγω 
παραίτησης. 

47. Με την υπ' αριθμ. 12654/16/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ- 
γασίαςτου ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ¬ 
ΝΟΥ, (Α.Μ. 44755), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

48. Με την υπ'αριθμ. 12369/12/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης Δ.Σ./ 
ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασί¬ 
ας του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Α.Μ. 
44809), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικονομικοί 
[ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραί¬ 
τησης. 

49. Με την υπ'αριθμ. 13241/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΧΑΣΟΜΕΡΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ, 


(Α.Μ. 44858), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

50. Με την υπ' αριθμ. 13465/23/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΤΖΙΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 
44864), κατηγορίας Υ1 (Ιατροί), από τα μεσάνυχτα της 
31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

51. Με την υπ'αριθμ. 13287/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΝΕΣΤΟΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ, (Α.Μ. 
45114), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

52. Με την υπ'αριθμ. 13291/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΓΕΩΡΓΙ¬ 
ΟΥ, (Α.Μ. 45129), κατηγορίαςΤ3 (Πτυχιούχοι Μηχανικοί 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

53. Με την υπ'αριθμ. 13260/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΝΤΙΑΝΤΙΑΣΗ ΣΩΚΡΑΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 
45300), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

54. Με την υπ' αριθμ. 12648/16/06/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΣΙΔΕΡΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ, (Α.Μ. 
45305), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

55. Με την υπ'αριθμ. 12512/15/06/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης Δ.Σ./ 
ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
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του ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΙΟΡΔΑΝΗ, (Α.Μ. 
45317), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

56. Με την υπ' αριθμ. 13262/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΝΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
(Α.Μ. 45547), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

57. Με την υπ' αριθμ. 12509/15/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΤΣΑΝΑΞΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΒΑΡΥΤΙΜΟΥ, (Α.Μ. 
45549), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31 /05/2017, λόγω παραίτησης. 

58. Με την υπ' αριθμ. 12494/15/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΡΙΚΕΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 
45568), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31 /05/2017, λόγω παραίτησης. 

59. Με την υπ'αριθμ. 12514/15/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
(Α.Μ. 45821), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικο- 
νομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω 
παραίτησης. 

60. Με την υπ' αριθμ. 12366/12/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΜΙΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, (Α.Μ. 
46165), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

61. Με την υπ' αριθμ. 13278/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 


Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ- 
γασίαςτου ΓΕΡΑΦΕΝΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 
46199), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

62. Με την υπ'αριθμ. 10662/26/04/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΣΕΡΠΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΦΩΤΙΟΥ, (Α.Μ. 
46582), κατηγορίας ΓΥ3 (Προσωπικό Ασφαλείας [ΥΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 30/04/2017, λόγω παραίτησης. 

63. Με την υπ'αριθμ. 13826/26/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, 
(Α.Μ. 46585), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31 /05/2017, λόγω παραίτησης. 

64. Με την υπ' αριθμ. 13238/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΑΡΑΓΓΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥτου ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 
46763), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

65. Με την υπ'αριθμ. 13839/26/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΓΕΓΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
(Α.Μ. 46801), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31 /05/2017, λόγω παραίτησης. 

66. Με την υπ'αριθμ. 13151/12/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας της ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
(Α.Μ. 47894), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31 /05/2017, λόγω παραίτησης. 

67. Με την υπ'αριθμ. 14065/29/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
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Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΜΠΕΝΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, (Α.Μ. 
48805), κατηγορίαςΤΙ (Διπλωματούχοι Μηχανικοί [ΠΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

68. Με την υπ' αριθμ. 13483/23/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ- 
γασίαςτου ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 
49057), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

69. Με την υπ'αριθμ. 13282/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΕΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, (Α.Μ. 
49104), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

70. Με την υπ' αριθμ. 14041/29/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΤΟΤΣΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ, (Α.Μ. 
49121), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

71. Με την υπ' αριθμ. 13817/26/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΠΑΓΓΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 
49474), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

72. Με την υπ' αριθμ. 13810/26/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΝΔΡΕΑ, 
(Α.Μ. 49515), κατηγορίαςΤ3 (Πτυχιούχοι ΜηχανικοίΤε- 
χνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

73. Με την υπ'αριθμ. 10665/26/04/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 


Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΗΛΙΑ, 
(Α.Μ. 49815), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30/04/2017, λόγω παραίτησης. 

74. Με την υπ'αριθμ. 14066/29/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΑΤΣΑΜΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
(Α.Μ. 50089), κατηγορίας Τ3 (Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τε¬ 
χνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

75. Με την υπ' αριθμ. 12355/12/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΜΑΣΜΑΝΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΔΑΝΙΗΛ, (Α.Μ. 
50119), κατηγορίας ΓΥ3 (Προσωπικό Ασφαλείας [ΥΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

76. Με την υπ'αριθμ. 13829/26/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΜΠΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
(Α.Μ. 50201), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

77. Με την υπ'αριθμ. 14122/30/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΒΑΛΚΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ, (Α.Μ. 
50255), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

78. Με την υπ'αριθμ. 14040/29/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΚΡΙΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΒΙΚΤΩΡΑ, (Α.Μ. 50330), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 
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79. Με την υπ' αριθμ. 12496/15/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονι¬ 
σμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ, (Α.Μ. 50487), κατηγορίαςΤΙ (Διπλωματούχοι 
Μηχανικοί [ΠΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, 
λόγω παραίτησης. 

80. Με την υπ' αριθμ. 12367/12/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΔΡΕΑ, 
(Α.Μ. 50646), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

81. Με την υπ' αριθμ. 13942/29/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΔΟΥΚΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, (Α.Μ. 
50857), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31 /05/2017, λόγω παραίτησης. 

82. Με την υπ' αριθμ. 12653/16/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, 
(Α.Μ. 51307), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

83. Με την υπ' αριθμ. 10660/26/04/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΤΖΑΜΑΛΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
(Α.Μ. 51641), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30/04/2017, λόγω παραίτησης. 

84. Με την υπ' αριθμ. 12492/15/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΓΙΑΡΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 51879), 


κατηγορίαςΤΙ (Διπλωματούχοι Μηχανικοί [ΠΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

85. Με την υπ' αριθμ. 12486/15/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΟΥΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 
52450), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

86. Με την υπ' αριθμ. 12507/15/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΧΑΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΛΑΖΑΡΟΥ, (Α.Μ. 52496), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

87. Με την υπ' αριθμ. 13285/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΑΛΠΑΞΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
(Α.Μ. 52665), κατηγορίας Τ3 (Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τε¬ 
χνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

88. Με την υπ' αριθμ. 12392/12/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΖΤΟΥΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, (Α.Μ. 
52780), κατηγορίας ΓΥ3 (Προσωπικό Ασφαλείας [ΥΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

89. Με την υπ' αριθμ. 13276/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, 
(Α.Μ. 52817), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

90. Με την υπ'αριθμ. 14121/30/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
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με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΚΑΤΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΛΑΖΑΡΟΥ, (Α.Μ. 52971), 
κατηγορίας ΓΥ3 (Προσωπικό Ασφαλείας [ΥΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

91. Με την υπ' αριθμ. 13265/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΚΑΡΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, (Α.Μ. 52995), 
κατηγορίας Τ5 (Οδηγοί-Μηχανοδηγοί-Χειριστές [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

92. Με την υπ' αριθμ. 12372/12/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα- 
σίαςτου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 
(Α.Μ. 53019), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

93. Με την υπ' αριθμ. 14411/31/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης Δ.Σ./ 
ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΤΣΙΑΜΠΑΡΛΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, (Α.Μ. 
53055), κατηγορίαςΤΙ (Διπλωματούχοι Μηχανικοί [ΠΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

94. Με την υπ' αριθμ. 12945/17/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΣΤΟΛΤΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥτου ΛΕΩΝΙΔΑ, (Α.Μ. 
53160), κατηγορίαςΤΙ (Διπλωματούχοι Μηχανικοί [ΠΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

95. Με την υπ' αριθμ. 12388/12/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ- 
γασίαςτου ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, (Α.Μ. 
53829), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

96. Με την υπ' αριθμ. 12643/16/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 


Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 
53899), κατηγορίαςΤΙ (Διπλωματούχοι Μηχανικοί [ΠΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

97. Με την υπ' αριθμ. 13253/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, (Α.Μ. 
65272), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

98. Με την υπ'αριθμ. 13248/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΛΟΓΔΑΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥτου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, 
(Α.Μ. 65362), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

99. Με την υπ' αριθμ. 12498/15/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΠΕΠΟΝΑ ΦΩΤΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Α.Μ. 65647), 
κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικονομικοί [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

100. Με την υπ' αριθμ. 14116/30/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας της ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, 
(Α.Μ. 65671), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικο- 
νομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω 
παραίτησης. 

101. Με την υπ' αριθμ. 12351/12/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
(Α.Μ. 66966), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

102. Με την υπ' αριθμ. 12368/12/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
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εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργα- 
σίαςτου ΖΕΡΒΑ ΑΣΤΕΡΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Α.Μ. 67054), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί ενγένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

103. Με την υπ' αριθμ. 12640/16/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΚΟΥΤΣΟΥΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 
(Α.Μ. 67101), κατηγορίας ΓΥ2 (Χειριστές Τεχνικού Εξο¬ 
πλισμού [ΥΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31 /05/2017, λόγω 
παραίτησης. 

104. Με την υπ' αριθμ. 13463/23/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΤΣΕΓΓΕΝΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
(Α.Μ. 67108), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί ενγένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

105. Με την υπ' αριθμ. 13944/29/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΧΑΣΑΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, (Α.Μ. 
67667), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31 /05/2017, λόγω παραίτησης. 

106. Με την υπ' αριθμ. 12652/16/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
(Α.Μ. 67947), κατηγορίας Τ3 (Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τε¬ 
χνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

107. Με την υπ' αριθμ. 14037/29/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης Δ.Σ./ 
ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΨΑΛΛΙΔΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 68051), 
κατηγορίας Τ5 (Οδηγοί-Μηχανοδηγοί-Χειριστές [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 


108. Με την υπ' αριθμ. 13710/25/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΖΗΣΗ, 
(Α.Μ. 71399), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί ενγένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

109. Με την υπ' αριθμ. 13453/23/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας της ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ! του ΣΩΚΡΑΤΗ, (Α.Μ. 
72018), κατηγορίας ΔΟΙ (Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης [ΠΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, 
λόγω παραίτησης. 

110. Με την υπ' αριθμ. 13237/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργα- 
σίαςτου ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 
72963), κατηγορίας ΓΥ3 (Προσωπικό Ασφαλείας [ΥΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

111. Με την υπ' αριθμ. 12389/12/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 
73373), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

112. Με την υπ' αριθμ. 13295/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΣΑΧΑΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΧΑΡΙΤΩΝΑ, (Α.Μ. 
73435), κατηγορίαςΤΙ (Διπλωματούχοι Μηχανικοί [ΠΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

113. Με την υπ' αριθμ. 12487/15/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης Δ.Σ./ 
ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΔΟΥΒΑΡΤΖΙΔΗ ΑΝΕΣΤΗ του ΜΙΧΑΗΛ, (Α.Μ. 74018), 
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κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικονομικοί [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

114. Με την υπ' αριθμ. 13608/24/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης Δ.Σ./ 
ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του/της ΜΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, (Α.Μ. 74151), 
κατηγορίας ΓΥ4 (Προσωπικό Οικοκυροσύνης [ΥΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

115. Με την υπ' αριθμ. 13280/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας της ΑΛΕΞΗ ΣΟΦΙΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, (Α.Μ. 74431), 
κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικονομικοί [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

116. Με την υπ' αριθμ. 13266/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ- 
γασίαςτου ΣΟΥΛΤΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Α.Μ. 
74646), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

117. Με την υπ' αριθμ. 13284/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας της ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, 
(Α.Μ. 75121), κατηγορίας ΓΥ4 (Προσωπικό Οικοκυρο¬ 
σύνης [ΥΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω 
παραίτησης. 

118. Με την υπ' αριθμ. 12644/16/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας της ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του Η ΑΙΑ, (Α.Μ. 75829), 
κατηγορίας ΓΥ4 (Προσωπικό Οικοκυροσύνης [ΥΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

119. Με την υπ' αριθμ. 13822/26/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 


με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ- 
γασίαςτουΣΥΡΙΓΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 
75944), κατηγορίας ΓΥ3 (Προσωπικό Ασφαλείας [ΥΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

120. Με την υπ' αριθμ. 13606/24/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΜΑΝΙΑΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ, (Α.Μ. 
76126), κατηγορίας ΤΙ (Διπλωματούχοι Μηχανικοί [ΠΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

121. Με την υπ' αριθμ. 13818/26/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ- ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΑΤΩΤΙΚΙΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ¬ 
ΝΟΥ, (Α.Μ. 78122), κατηγορίας Τ5 (Οδηγοί-Μηχανοδη- 
γοί-Χειριστές [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, 
λόγω παραίτησης. 

122. Με την υπ'αριθμ. 13281/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΤΣΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 
78363), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

123. Με την υπ' αριθμ. 13832/26/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης Δ.Σ./ 
ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 
78482), κατηγορίας ΓΥ3 (Προσωπικό Ασφαλείας [ΥΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

124. Με την υπ' αριθμ. 10667/26/04/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργα- 
σίαςτου ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΧΑΡΙΣΙΟΥ, 
(Α.Μ. 78517), κατηγορίαςΤ5 (Οδηγοί-Μηχανοδηγοί-Χει- 
ριστές [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30/04/2017, λόγω 
παραίτησης. 

125. Με την υπ'αριθμ. 12645/16/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
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εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώ¬ 
θηκε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας της ΚΙΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, 
(Α.Μ. 79080), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

126. Με την υπ' αριθμ. 13272/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΚΟΣΜΑ, 
(Α.Μ. 79196), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

127. Με την υπ' αριθμ. 13473/23/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΜΠΟΥΛΟΥΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ, 
(Α.Μ. 79245), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

128. Με την υπ' αριθμ. 10661/26/04/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΒΡΑΑΜ του ΙΟΡΔΑΝΗ, 
(Α.Μ. 79310), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30/04/2017, λόγω παραίτησης. 

129. Με την υπ' αριθμ. 13290/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΧΑΡΜΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, (Α.Μ. 
79314), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

130. Με την υπ' αριθμ. 13234/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ- 
γασίαςτου ΜΗΤΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, 
(Α.Μ. 79345), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

131. Με την υπ' αριθμ. 12358/12/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 


Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ- 
γασίαςτου ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 
(Α.Μ. 79347), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

132. Με την υπ' αριθμ. 13154/19/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ- 
γασίαςτου ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
(Α.Μ. 79355), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

133. Με την υπ' αριθμ. 10666/26/04/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης Δ.Σ./ 
ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΒΑΒΛΙΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ, (Α.Μ. 79367), 
κατηγορίας Τ5 (Οδηγοί-Μηχανοδηγοί-Χειριστές [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 30/04/2017, λόγω παραίτησης. 

134. Με την υπ' αριθμ. 12540/15/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας της ΓΚΟΛΦΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ! του ΕΥΘΥΜΙΟΥ, (Α.Μ. 
79375), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικονο- 
μικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω 
παραίτησης. 

135. Με την υπ' αριθμ. 13696/25/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης Δ.Σ./ 
ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΜΗΛΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, (Α.Μ. 79386), 
κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικονομικοί [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

136. Με την υπ' αριθμ. 12359/12/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ, (Α.Μ. 
79564), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 
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137. Με την υπ' αριθμ. 13263/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ, 
(Α.Μ. 79588), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

138. Με την υπ' αριθμ. 13289/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΤΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΝΑΟΥΜ, (Α.Μ. 
79615), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

139. Με την υπ' αριθμ. 13286/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΟΤΖΑΦΙΛΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ, 
(Α.Μ. 79625), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

140. Με την υπ' αριθμ. 12515/15/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ- ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ¬ 
ΝΟΥ, (Α.Μ. 79626), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

141. Με την υπ' αριθμ. 12642/16/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΕΛΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, (Α.Μ. 
79648), κατηγορίαςΤΙ (Διπλωματούχοι Μηχανικοί [ΠΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

142. Με την υπ' αριθμ. 13307/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης Δ.Σ./ 
ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, (Α.Μ. 
79658), κατηγορίας ΔΟΙ (Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής 


Εκπαίδευσης [ΠΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, 
λόγω παραίτησης. 

143. Με την υπ' αριθμ. 13274/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΤΣΑΚΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ, 
(Α.Μ. 79702), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

144. Με την υπ' αριθμ. 12370/12/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας της ΠΑΠΑΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
(Α.Μ. 79985), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικο- 
νομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω 
παραίτησης. 

145. Με την υπ' αριθμ. 10663/26/04/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης Δ.Σ./ 
ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΤΖΙΟΥΤΖΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 83125), 
κατηγορίας Τ5 (Οδηγοί-Μηχανοδηγοί-Χειριστές [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 30/04/2017, λόγω παραίτησης. 

146. Με την υπ' αριθμ. 13941/29/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α'364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΚΩΤΣΕΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, (Α.Μ. 
83559), κατηγορίας 23/25 Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

147. Με την υπ' αριθμ. 13239/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΠΑΠΑΔΙΝΗ ΠΑΥΛΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, (Α.Μ. 
86318), κατηγορίας ΓΥ5 (Εργάτες [ΥΕ]), από τα μεσάνυ¬ 
χτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

148. Με την υπ' αριθμ. 13156/19/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
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με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, 
(Α.Μ. 88008), κατηγορίας Υ1 (Ιατροί), από τα μεσάνυχτα 
της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

149. Με την υπ' αριθμ. 13155/19/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΜΠΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Α.Μ. 
88024), κατηγορίας Υ1 (Ιατροί), από τα μεσάνυχτα της 
31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

150. Με την υπ' αριθμ. 13479/23/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΜΑΣΤΡΟΔΗ ΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
(Α.Μ. 88049), κατηγορίας Υ1 (Ιατροί), από τα μεσάνυχτα 
της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

151. Με την υπ' αριθμ. 10668/26/04/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΚΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 
(Α.Μ. 90318), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30/04/2017, λόγω παραίτησης. 

152. Με την υπ' αριθμ. 13283/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 


με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση ερ- 
γασίαςτης ΜΠΟΥΡΝΟΥΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 
(Α.Μ. 91638), κατηγορίας ΓΥ4 (Προσωπικό Οικοκυρο¬ 
σύνης [ΥΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω 
παραίτησης. 

153. Με την υπ' αριθμ. 13240/22/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης Δ.Σ./ 
ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ- ΔΕΗ) που κυρώθηκε με 
το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
(Α.Μ. 94666), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

154. Με την υπ' αριθμ. 13484/23/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΤΣΟΛΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 
95580), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

155. Με την υπ' αριθμ. 13488/23/05/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 19/24.1.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΤΟΛΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, (Α.Μ. 95585), 
κατηγορίας ΓΥ3 (Προσωπικό Ασφαλείας [ΥΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/05/2017, λόγω παραίτησης. 

Η Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων 
και Οργάνωσης 

ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ 
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ΞΓ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Τυπογραφείο 
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ¬ 
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου, (ν. 3469/2006, Α' 131). 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα νννννν.θΐ.ςΓ· Γ ια 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ¬ 
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. 

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Το κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση 

-Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση ννθί>πΐ35ΐθΐ·.θΐ(5>θΐ.μι· με χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι¬ 
εύθυνση άά5@θΐ·9 | ' με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

- Κατ' εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα¬ 
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε¬ 
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στοΤμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν¬ 
δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα¬ 
τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ¬ 
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα Ιστοσελίδα: νννννν.θΐ.9Γ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - ίβχ: 210 5279054 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ της ιστοσελίδας: ΗθΙρά65ΐ<.6ϊ@6ϊ.9ΐ· 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 

Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 

Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) \Λ/θΐ3(Τΐ35ΐθΐ'.θΙ@θ1.9 | · 

Παραλαβής Δημ. Υλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167,210 5279139) Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 και αλληλογραφία: 9>'3πηη3ΐ6·3@6ΐ·9 ι ' 
























